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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

  ما مقدار المسافة التي يجوز أن تقصر فيها الصلاة وأن يفطر فيها الصائم؟

  عبدالله الغديان


  
  عن مقدار المسافة التي يجوز ان تقصر فيها الصلاة وان يفطر فيها الصائم الجواب العلماء حددوا المسافة بيومين قاصدين ومقدارها كيلو ثمانون كيلو وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن
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